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大熊猫馆用了几十年的铁栅栏全部换成了防弹钢化玻璃。
此举主要是针对有投喂动物恶习的游人，纯粹是不得已而
为之。

        成都动物园大熊猫馆被视为动物园的“明星”馆。但
长期以来，总有一部分游客无视警示，屡屡透过铁栅栏向
大熊猫投喂食物甚至杂物，造成了多起“国宝”误食不洁
食物而引发疾病乃至大熊猫伤人事件。无奈之下，园方只
好出此下策。目前，造价每平方米近2000元、厚达26毫米
的防弹钢化玻璃已部分安装完毕。 